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3 2 / 2011 - 12 - കള്ളിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
- നെട്ടുകാൽത്തേരി തുറന്ന ജയിലിൽ 
പമ്പ് ഹൗസിന്റെ നിർമ്മാണം - 5,00 ,000 


| 12 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി . ബി. ജി.എൽ. -146 / 94( 2). 

2011 ജൂൺ 29. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പ റയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട 
യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
| കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 

-- (2) 
87 / 2010 - 11 - പദ്ധതി സംരക്ഷണം 
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 
പ്ലാമൂടിനും ഗൗരീശപട്ടത്തിനും ഇടയ്ക്ക് 
പട്ടം തോടിന് കുറുകെയുള്ള കേടായ 
പാലത്തിന്റെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തി 
യുടെയും പുനർനിർമ്മാണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - - 6,00,000 

15 , 000 
1/2011 - 12 - പദ്ധതി സംരക്ഷണം- ഒറ്റൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത 
ക്കുളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ളഡ് ചാനലിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണവും ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യങ്ങൾ 
ഏർപ്പെടുത്തലും- 5,30,000 

13, 250 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില -- കമ നമ്പർ 1 - ന് 
- 1,200 + വാറ്റ് @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 1, 100 + വാറ്റ് @ 
4 %, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 1,000 + വാറ്റ് @ 4 %. 

- കരാ റു കാരുടെ വിഭാഗം - ക്ലാസ്സ് " ഡി യും 
അതിനുമുകളിലും. 

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി - 4 മാസം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 23 - 7 -2011 
മുതൽ 26- 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 
കൂടെ - 100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 1984 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8 ( 2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
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ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി Tender No. and Name of work with estimate PAC 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം 3 /DIR /INDT/2011- 12 - Construction of protection wall on 
തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം the western side of Parvathy Puthanar from Chakka to 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ Vazhavila , Removal of water hyacinth and cleaning 
വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. canal from Kovalam to Pallithura - App . A . Cleaning 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് 

Parvathy Puthanar from Kovalam to Pallithura 
പോസ്റ്റ് മുഖേന മാത്രം 28 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 

including removal of water hyacinth and maintenance 
4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

clearing for 6 times at every 2 months after the 
കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 

completion of the work and other allied works 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 

- 36.76 Lakh . 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ 
പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം 

E . M.D . S 50 ,000. 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 
28 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 . 30 മണിക്ക്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

Cost of tender documents — 5 ,600 + VAT . 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് 

Time of completion — 3 months + 12 months. 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം 

Class of Contractor - A & B Class. 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 4 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് All prevailing conditions applicable to tenders in 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി " ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രത Irrigation and Public Works Departments are applicable to 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് | this tender also . 
വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ 

Inland Navigation Directorate, 

(Sd .) 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 

Kollam . 

Director 
യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായ വ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് 
രജിസ് ടാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം നമ്പർ ഡി1- 24 / 2008 . 

2011ജൂ ലൈ 1. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി . ഒ . ( പി ) നമ്പർ 84 / 97 / 
പി . ഡബ്ല .ആന്റ്റ്റി . പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 

അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
അമ്പലമുക്ക്, 

( ഒപ്പ്) 

മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 22 - 7 - 2011 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
തിരുവനന്തപുരം. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ 

സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ 

ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ആഫീസ് ഉത്തരവാദിയാ 
TENDER NOTICE 

യിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

ദിവസം അ വ ധി യായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടുകുത്ത 
No. D2 -11/INDT/2006. 

1st July 2011 . പ്രവർത്തിദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 

സ്വീക രി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 

സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട്മാസം വരെയായിരിക്കും. 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
of eligible class. Tender forms and other details can be 

തുകയും- 4 / എഫ്. ഡി. ഈസ്റ്റ്കല്ലട പഞ്ചായത്തിൽ ചിറ്റുമല 
had from the office of the undersigned upto 1 p. m . on ചിറയുടെ ചിപ്പിന്റെ മുഖഭാ ഗ ത്തോട് ചേർന്ന് അടിഞ്ഞു 
19 - 7 -2011. The tenders will be received upto 4 p . m . on കൂടിയിരിക്കുന്ന ചെളിയും പുല്ലും നീക്കം ചെയ്യുന്നപണി - 
22 - 7 - 2011 by Registered Post and will be opened 

- 2,20, 000. 
at 4 . 30 p . m . on the same day. Tender received after the 
stipulated date and time due to postal delays or tenders 

നിരതദ്രവ്യം - - 5, 500 . 
send by courier service /directly will not be accepted . In 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - - 400 + വാറ്റ്. 
case , the last date for receipt of tender happens to be a 
holiday, tenders will be received upto 4 p .m . on the 

- ദർഘാസ് പ്രമാ ണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന 
next working day. 

തീയതിയും സമയവും 18 -7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
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ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 -7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് ( പമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും-- 22 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4. 30 മണി. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2 മാസം. 


ജല വിഭവ വകു പ്പി ലും പൊതു മരാമത്ത്വകുപ്പിലും 
ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


കവറുകളിൽ 27 - 7 -2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
- സർ വ്വീസുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകു ന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയം വരെ 
ദ ർ ഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം 4.30ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 4 /എസ്. ഇ . / കെ . ഡി . സി ./ 2011 - 12 - ഇറിഗേഷൻ 
ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ- കുട്ടനാട് പാക്കേജ്- വെള്ളപ്പൊക്ക 
നിയന്ത്രണ പരിപാടി ഗ്രൂപ്പ്- I പാടശേഖരങ്ങളിലെ മഠത്തിൽ 
മുല്ല ക്കൽ പാട ത്തിന്റെ വെള്ള പോക്ക് ലഘു ക ര ണം 
- 249.21 ലക്ഷം. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


TENDER NOTICE 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 25,000 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ തരം - " എ ക്ലാസ്. 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 10 മാസം. 


No. D6- 182/ 2010/KDC. 


28th June 2011 . 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്ന് 22 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിയുടെ 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് 
റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. 


Competitive tenders in sealed cover superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors 
of eligible class . The tenders will be received up to 
4 p . m . on 27 - 7 -2011 by registered post and will be opened 
at 4. 30 p . m . on the same day. Tenders through courier 
service will not be accepted . Department will not be 
responsible for the postal delay . If the last date of 
receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened 
at the same time on the next day. Tender forms and 
other details can be had from the office of the 
Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle , 
Chengannur up to 4 p. m . on 22- 7 -2011. 

Tender No. and Name of work with P. A .C — 4 / SE / 
KDC/2011 -12 - M .I. Division , Chengannur - Kuttanad 
Package _ FMP _ Mitigation of flood in Madathil 
Mullakkal Padam in Group -1 Padasekharams in Nedumudy 
Panchayat - - 249 .21 lakh . 

E . M. D . - - 50,000. 
Cost of tender document - - 25,000 + VAT. 
Class of contractor — ‘ A ’ Class. 
Time of completion — 10 months . 


Office of the 
Superintending Engineer , 
Kuttanad Development Circle , 
Chengannur. 


| ( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ റ്റി. എ . 4217 / 91. 


2011 ജൂൺ 28. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ചെറുകിട ജലസേചനം, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
ക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്ത്മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 19 - 7- 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാ 
രുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് ദർഘാസുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ 4 ( നാല്) മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


All prevailing conditions applicable to tenders in 
Irrigation and Public Works Department are applicable to 
these tenders also . The estimate for these works are 
prepared as per 2010 Schedule of Rates. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കുട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് 
സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തിക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ 
വകു പ്പി ലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 18/ ഇള/ 2011 -12. 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും പ്രോജക്ട് 
മെയിന്റനൻസ് കാവാലം പഞ്ചായത്തിൽ മംഗലം മാണിക്യമംഗലം 
കായൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ പുറം ബണ്ടിന്റെ 
മടവീണ ഭാഗം അടിയന്തിര സംരക്ഷണം - 7.40 ലക്ഷം. 
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നിരതദ്രവ്യം- 18 ,500 . 

നിരതദ്രവ്യം - 2.5 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 1,500 + @ 4 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 1,000 + 4 % വാറ്റ്. 
പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴയുടെ 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " സി യും അതിനുമുകളിലും. 

കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 14 -7 - 2011 മുതൽ 20 - 7- 2011 വരെയുള്ള 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - ചെങ്ങന്നൂർ. പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 15 - 7 - 2011 

1 മണിവരെ. 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗ 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസു 

സമയവും 20 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ. 
കളുടെ കൂടെ - 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -7 - 2011 
സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം ഇല്ലാതെ വൈകുന്നേരം 4 മണി. 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല. 1984 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം - എ , ബി , സി ക്ലാസ്സ്. 
നിയമത്തിലെ 8 (2 ) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടു 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി രണ്ട്മാസം. 
ക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണപ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

-- മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമാന 

പ്രവർത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
മാത്രം 19 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുൻപായി താഴെ 

ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട 

ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല വി ഭവ വകു പ്പിൽ 
താ ണ് . ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ 

ബാധകമാണ്. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ 

നിശ്ചി ത സ മ യം കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് 
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ന്നതും അന്നേ ദിവസം 3 . 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

പ്രമാണങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രമാണത്തിന്റെ 

വിലയോടൊപ്പം - 50 കൂടി തപാൽ ചെലവിനായി 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും 

അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ടി ദിവസം അവധിയാവുക 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈ 

യാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 
റ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , കൈവശ 
മുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടു ക്കാ വുന്ന പണികളുടെ 

തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ( ഒപ്പ്) 
കളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 

മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. ( പി.) നമ്പർ 

ആലപ്പുഴ. 

എഞ്ചിനീയർ, 
84/ 97 പി . ഡബ്ല . ആന്റ് റ്റി . പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


5 . 


പുനർദർഘാസ് പരസ്യം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, ചെങ്ങന്നൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി .1- 1023 / 2007. 

2011 ജൂൺ 20 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മെക്കാ നി ക്ക ൽ ഡി വി ഷൻ, ആല പ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത്നടത്തുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തി ചെയ്തു പരിചയമുള്ള അംഗീ 
കൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാ 
സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 1/ ഇഇ/ 2011- 2012 . 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ്യ അടങ്കൽ തുക യും 
തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിലെ ഒന്നാം ഘട്ട ത്തിലെ ഷട്ടറുകൾ 
ഉയർത്താൻ ഉപ യോ ഗി ക്കുന്ന മൊബൈൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് 
ട്രോളിയുടെ (2 എണ്ണം) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 4,62,004. 


നമ്പർ ഡിബി- 1/ 2005. 

2011 ജൂൺ 24. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പാജക്ട് സർക്കിൾ, മൂവാറ്റു പുഴ താഴെപറയുന്ന 
പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവ റു ക ളിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
തീയതി പ്രകാരം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ത ല്ല ) അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണിക്ക് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . 
തപാലിൽ വരുന്ന കാല താമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം 
ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 
അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
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മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അതിനടുത്തദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുറക്കുന്നതു 
മാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, 

പ്രോജക്ട്-2, തിരുവനന്തപുരത്തിനും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് (കത്ത് 
നമ്പർ 16857 / എം . പി .1 / 2009 / ഡബ്ലി യു . ആർ. ഡി . തീയതി 
10 - 7 - 2009 ). 


ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 137 / 98 / പി. ഡബ്ലു . ഡി. തീയതി 
21 - 2- 1998 -9 പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി 
തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന 
വകു പ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 2/എസ്. ഇ . പി. സി . എം ./ 2011- 12. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, 
മൂവാറ്റുപുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 


പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുക യും 
എം . വി . ഐ . പി . - മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ 
വരുന്ന മലങ്കര എഫ്. ആർ.എൽ. ഏരിയയുടെ അതിരുകൾ 
സർ ചെയ്ത നിർണ്ണയിച്ച് കൈയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതി 
നായി അടിയന്തിരമായി ജണ്ടകളുടെ നിർമ്മാണമുൾപ്പെടെയുള്ള 
വേലകൾ - 24.50 ലക്ഷം. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 2/ 2011 - 12 


2011 ജൂ 


ൺ 29 . 


നിരതദ്രവ്യം - - 50,000. 


- ദ ർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - - 3 ,700 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 7 - 2011 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 19 - 7 - 2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 22- 7- 2011 വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് ആലുവ 
അഡീ ഷ ണൽ ഇറി ഗേ ഷൻ സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അതേ ദിവസം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 
4.30- ന് തദവസരത്തിൽ ഹാജരുള്ള കാരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവ 
ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. 


- കരാ റു കാ രുടെ വിഭാഗം - " ബി ക്ലാസ്സും അ തിന് 
മുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- 2 / എഇഇ/ 1/2010 -11 -- വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 
സത്താർ ഐലന്റിലെ പെരിയാർ നദിയുടെ തീരസംരക്ഷണം 
( ര ജിത് കുമാറിന്റെ വീടിനു കിഴക്ക് വശം) 

1,50,000 . 


S 


- 


നിരതദ്രവ്യം - 3,750. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വി. നി . 


ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിഓർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറു 
കാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടില്ലാത്ത തു മാ കു ന്നു . ഈ ജോലിക്ക് ദർഘാ സ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ 
കരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം 
ആ ഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു ള്ള 
താകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു 
സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 
ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാ 
സുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദാ 
യമായി ബില്ലിൽനിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കു 
ന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽടാക്സ്/ വാറ്റ് ഓരോ 
ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ സെയിൽസ്മാക്സ് 
അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ 
നമ്പർ 84 / 97 / പി . ഡബ്ലു . ആന്റ് റ്റി . തീയതി 19 - 8 - 1997 - 


ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 3- 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്- " ഡി യും അതിനുപരിയും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആലുവ 
അഡീഷണൽ ഇറി ഗേ ഷൻ സബ് ഡി വി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ 
സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
- 4 മാസമായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത്/ 
ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
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നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉട നടി അടക്കം ചെയ്തി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധത്തിൽ 
നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


10 , 000 


1 102 - കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് 

എം . പി.എൽ. എ . ഡി.- കീഴരിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായ 
ത്തിലെ 6 -ാം വാർഡിൽ 38 / 340 - കി . മീറ്ററിൽ 
ഇടതുകര കനാൽപാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി 
- 4,00 , 000 
103 - കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് 
എം . പി.എൽ. എ . ഡി.-കുറിഞ്ഞാലിയോട് 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ 1/ 100 കി. മീ .- നും 
1/200 കി . മീ - നും ഇടയിലുള്ള പാലം 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി - 4,00,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
ആലുവ. 


10 , 000 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി - ടെണ്ടർ 2651/ 2003. 

2011 ജൂൺ 21. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി, 
പേരാമ്പ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക ൾ ക്ക് ഇറി ഗേ ഷൻ വകു പ്പിൽ 
രജിസ് Sഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും (PWD A , B രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരെയും പരിഗ 
ണിക്കും) മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സ ര സ്വ ഭാ വു ള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അവസാ 
നമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് 
തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരാവുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നാഷണൽ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അഥവാ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ 
അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം - 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
കരാർ ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 800 + വാറ്റ്. 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 7 - 2011, 3 മണി. 

പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം - 6 മാസം. 
ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങ ൾ , ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള 6 പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും 
നിലവിലുള്ള ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി, 

(ഒപ്പ്) 
പേരാമ്പ , കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


